România fără Justiţie 


Fiat justitia, ruat caelum! 


Focul din Tenerife a fost declanșat intenţionat 


Publicat de Snake pe august 23, 2023 
Publicat în: Justitie. 2 comentarii 


i 
Thank You 


4 „Patrick Hennings... @ 
Ga Q21WIRE | 


Spanish authorities confirm that 

the fires in Tenerife were caused 

by arson, not #climatechange. The 
climate cult need to stop pushing their 
state-sponsored quasi religious End 
Times narrative on the rest of us, please. 


Translate post 


Autoritățile spaniole confirmă că incendiile din Tenerife au fost provocate de incendii intenționate 
(Arson), nu de #climatechange. Similar în restul lumii! 


Cultul climei trebuie să înceteze! Nu mai manipulati lumea. Funcţionează doar la o parte din oameni, 
restul s-au trezit! 


Si în context adaug: Canada a anunţat la tv primul om diagnosticat cu ... schimbarea climatică. Să nu vă 
surprindă că spälatii pe creier cred ceea ce aud la tv şi în ştirile oficiale. N-ar fi deloc exclus să intrăm 
într-o nouă restricție din acest motiv. 


Pe 23 septembrie 2023 se anunţă planetar următoarea plandemonie! În SUA s-a decretat reîntoarcerea 
la mästile chirurgicale iar în UK obligativitatea a fost reintrodusă deocamdată în spitale! 


2 comentarii la “Focul din Tenerife a fost 
declanșat intenţionat” 


BLUE + pe august 23, 2023 la 2:41 pm a spus: 
Să mai fie crezuti??? Nu i-aș scuipa în gură nici de le-ar lua gura foc!! 


Snake pe august 24, 2023 la 5:44 am a spus: 
Potrivit unor surse guvernamentale, incendiile din Grecia au fost declanșate în mod deliberat. Zeci de 
persoane şi-au pierdut viata. Urmează să se deschidă o anchetă pentru crimă. 


Tema: Parament de WordPress.com. 


